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大 能 猫 Ailuropoda melanoleuca 
消化 道 的 组 织 学 观察 


王 平 曹 类 陈 茂生 
(北京 大 学 动物 形态 教研 室 ) 

北京 动物 区、 北京 农业 大 学 和 北京 第 二 医学 院 等 单位 和 本 教研 室 协 作 ， 对 大 熊猫 
的 和 解剖 和 组 织 正 进行 着 较 全 面 系统 的 研究 ， 以 期 对 我 国 特 有 的 珍稀 的 大 熊 猎 的 形态 特 
点 有 所 了 和 解 ， 并 且 希 望 能 有 助 于 对 它 分 类 地 位 的 确定 。 

这 部 分 工作 仅 就 其 消化 道 的 组 织 结构 的 主要 特点 与 了 .FF. Keymer，1976 对 一 
例 大 熊猫 《Chi Chi ) 消化 道 组 织 学 的 观察 作 一 比较 。 

选取 一 只 初生 的 和 一 上 只 七 岁 令 的 雄性 大 熊猫 的 消化 系统 作 了 逐 段 的 观察 ， 并 参考 
了 8 只 病理 解剖 的 有 关 材 料 ， 由 于 取材 的 限制 ， 均 以 10% 福 尔 马 林 固定 ， 石 腊 切 片 原 
度 5 一 一 6 微米， 片 ， 上 染色 。 

1 ,食道 表 居 上 皮 有 较 摩 的 角 化 屋 ， 粘 膜 下 屋 有 粘液 腺 和 极 少 的 浆液 腺 ， 成 体 的 见 
图 ! .初生 的 也 可 看 到 未 发 育 好 的 少量 腺 泡 。 

2, 胃 的 责 门 部 ， 轩 诬 部 和 央 门 部 的 粘膜 上 皮 均 为 单 层 柱状 (图 2; 。 但 各 区 的 轩 
小 凹 深浅 不 同 。 责 门 部 和 胃 底 部 的 固有 膜 都 有 较 长 的 深层 分 枝 的 管状 胃 腺 ， 腺 体 由 大 
量 辟 细胞 和 较 少 的 主 细胞 组 成 ， 未 见 头 粘液 细胞 。 如 细胞 主要 分 布 在 舌 部 和 体 部 ， 底 
部 主 细胞 较 多 。 幽 门 部 固有 膜 中 充满 浅 层 分 枝 管状 粘液 腺 。 

3. 小 肠 的 组 织 结构 按 一 般 区 分 为 十 二 指 肠 ,空肠 与 回肠 进行 观察 的 结果 表明 , 十 二 
指 肠 绒毛 较 短 粗 多 呈 矮 柱状 ， 前 段 粘膜 下 层 充 满 粘 液 腺 ， 中 有 段 减少 ， 逐 渐 消失 。 空 肠 
与 回肠 段 绕 毛 均 呈 高 柱状 或 长 叶片 状 ， 上 皮 中 多 杯 状 细胞 (图 4，。 但 两 者 间 未 见 明 
显 差别 , 只是 回肠 段 肌 是 和 烙 膜 上 肌 层 都 较 厚 。 回 肠 中 有 淋巴 集结 ,但 不 如 棕 钥 (Ursus 
arcros) 的 发 达 和 明显 易 见 。 

小 肠 的 组 织 结构 主要 具有 粘膜 上 皮 杯 状 细胞 多 和 粘膜 肌 层 较 厚 的 特点 (图 3) 。 

4. 结 肠 与 回肠 段 由 于 没有 盲肠 或 其 痕迹 ， 两 者 管 腔 也 无 明显 变化 ， 只 是 根据 血管 
分 枝 区 分 。 结 肠 前 段 有 绒毛 ， 较 回肠 段 短 粗 多 呈 柱 状 。 由 前 向 后 绒毛 逐 浙 变 敌 ,消失 。 
肠 腺 逐渐 加 深 。 杯 状 细胞 丰富 。 直 上 肠 无 绒毛 ， 肠 腺 较 深 多 杯 状 细胞 。 

与 1 ,让 Keymer1976 的 报导 比较 ， 有 几 点 不 同 或 补充 ， 食道 有 粘膜 下 腺 : 骨 
粘膜 上 皮 呈 柱状 不 是 方形 的 ; 空肠 和 回肠 都 有 较 丰 富 的 杯 状 细胞 ;结肠 前 段 昌 有 绒毛 ， 
但 较 回 肠 的 粗 短 ， 而 不 是 较 细 长 。 

大 人 熊猫 的 肠 道 短 ， 无 盲肠 ， 小 肠 各 有 段 以 及 小 肠 与 结肠 无 明显 分 界 ， 都 与 能 相似 。 
但 大 熊猫 消 化 道具 有 较 发 达 的 粘膜 肌 屋 和 丰富 的 多 细胞 和 单 细胞 粘液 腺 ， 大 熊猫 以 竹 
子 为 主食 ， 娄 便 中 竹 节 外 形 几 乎 没有 什么 变化 。 和 粘膜 部 位 有 较 强 的 运动 和 大 量 粘液 的 
分 泌 都 可 能 反映 了 对 食性 的 适应 。 





图 版 说 明 


图 1 .食道 模 切 ， 示 粘膜 下 腺 (1G) 40x 图 3 ,空肠 横 切 ， 示 车 膜 肌 县 【时 加 ”给 
图 2. 胃 底 岂 粘膜 上 皮 【 匹 ) 200xX 图 4 ,空肠 粘膜 上 皮 ， 示 杯 状 细胞 CC) 600 x 


